PM3000984802 


INTER-LABORATORY COLLABORATIVE TEST : MER/EX USA 


FILTROMA TPM WATER SN TAR PC OV 


Month erf 

Analysts 

PME 

PMH 

PMC 

RSD 

PME 

PMH 

PMG 

RSD 

PME 

PMH 

PMG 

R8D 

PME 

PMH 

PMG 

RSD 

PME 

PMH 

PMG 

RSD 

PME 

PMH 

PMG 

R &D 

January 94 

86 

8.7 


87 

0 83 

0 85 


079 

0 49 

0,51 


053 

7.3 

7 3 


7.3 

G.9 

68 


G.9 

13.3 

13 4 


13 7 

Pebruary 94 

9.2 

93 

90 

90 

098 

088 

0 73 

0 72 

056 

0.57 

056 

060 

7.7 

7.8 

7.7 

7.6 

69 

7.0 

70 

6.9 

13 3 

13 6 

14.1 

14 3 

March 94 

86 

87 

8.6 

85 

0.75 

0.83 

063 

0.72 

050 

0.53 

0.52 

0.53 

7.3 

7.4 

7.4 

7.2 

6.7 

6.9 

89 

69 

13.2 

12.7 

13 0 

13.9 

April 94 

90 

90 

9 3 

91 

0 82 

0.80 

0 73 

0 93 

0 55 

0.59 

058 

061 

7.6 

76 

8.0 

7.6 

7.1 

70 

7.2 

7 1 

13.4 

13.3 

13 3 

13 4 

May 94 

6.9 

90 

9.0 

91 

0.79 

0.95 

065 

0 78 

0 53 

0 57 

0.55 

056 

7.5 

75 

78 

7.7 

7.0 

7 1 

7.0 

7 1 

13.5 

14 0 

13.4 

14 1 

June 94 

89 

9.1 

92 

88 

080 

0 78 

0 67 

0.78 

054 

0.58 

057 

056 

7.5 

7.8 

7.9 

7,5 

7.6 

7.7 

7.7 

7.8 

133 

13 3 

13 6 

13 6 

July 94 

93 

10.0 

95 

0.5 

084 

083 

0.70 

0 74 

0.58 

0.60 

050 

058 

7.9 

86 

8.2 

8.2 

7.3 

7.4 

7.5 

7.2 

128 

13 3 


14 7 

August 94 

78 

80 

7,9 

B 4 

064 

078 

0 63 

0.68 

051 

051 

0.51 

0.59 

6.7 

67 

6.8 

7.1 

7.3 

7.1 

7.8 

7 9 

128 

13 1 

13.3 

139 

September 94 

90 

93 

97 

96 

0.81 

0 70 

0 75 

0 94 

055 

0 56 

0.57 

056 

7.6 

8 0 

8 4 

8.1 

7.1 

7.0 

7.2 

7.8 

12.9 

13 3 

13 4 

13 7 

October 94 

83 

86 

87 

66 

0 76 

0.80 

0.73 

0,74 

0,53 

054 

0.52 

0.57 

7.0 

7,3 

7.5 

7.5 

6.9 

6.8 

7.2 

7.3 

13.7 

i 2 .a 

135 

14.2 

November 94 

89 

90 

9 3 

94 

0.84 

978 

0 53 

0.70 

O.S4 

0,57 

055 

0 63 

7.5 

7,6 

7.8 

8|.0 

7.0 

7.0 

7.2 

76 

135 

13 4 

13.8 

14 0 

December 94 

88 

87 

91 

8 9 

0.85 

0.80 

0.82 

0.82 

0.52 

0.53 

0.54 

0.55 

7.5 

7 4 

7.8 

7.5 

68 

66 

7.0 

7.0 

13 6 

13,4 

13 7 

14 1 


GL. AVERAGE: 

8.8 

8.9 

8.9 

8.9 

0.81 

0.83 

0.73 

0.82 

0.54 

0.55 

0.54 

0.57 

7.5 

7.6 

7.6 

7.6 

7.1 

7.0 

7.3 

7.3 

13.4 

13.4 

13.7 

14.0 

PR. MOV. AVER: 

8.5 

8.7 

8.9 

9.0 

0.78 

0.78 

0.72 

0.79 

0.53 

054 

0.53 

0.59 

7.2 

7.4 

7.6 

7.7 

7.1 

7.0 

7.3 

7.7 

13.2 

13.1 

13.5 

14.0 

MOV. AVER: 

e.t 

8.9 

9.2 

9.2 

0.82 

0 .77 

0.80 

0.82 

0.54 

0.55 

0.54 

0.58 

7.4 

7.6 

7.9 

7.7 

6.9 

6.8 

7.1 

7.4 

13.4 

13.2 

13.6 

14.0 

BORQWALDT 

TPM 

> 


WATER 

SN 

i 

TAR 

PC 


CO 















Month of 
Analysis 

1 PME 

r 

» 

t 

PMG 

PME 

PMG 

PME 

PMG 

PME 

PMG 

PME 

PMG 

PME 

PMG j 

i 

PME = P.M. Europe - Neuchatel 

PMH = P.M Holland - Bergen Op Zoom 

January 94 

i 8 8 


124 


0.49 


7 1 


7.0 


94 

a 

a 

PMG = P M. Germany - Munich 

February 94 

! 91 

93 

1.25 

108 

052 

055 

7.3 

7.7 

60 

7.1 

84 

105 i 

RSD = P.M RSO-Richmond 

March 94 

■ 86 

6 8 

094 

1.20 

0.49 

0 52 

7.2 

7.1 

6.8 

6.9 

92 

10 0 j 


April 94 

I 87 

86 

1 OO 

085 

054 

053 

7 1 

73 

7 1 

7 1 

93 

9.9 ! 


May 94 

! 92 

86 

1.24 

0.95 

054 

051 

7.4 

7.2 

7.2 

7.1 

87 

92 i 


June 94 

i si 

88 

0.99 

0 90 

0.54 

055 

7.6 

7.4 

7.6 

7.6 

82 

7.7 i 


July 94 

; 99 

95 

1.30 

1.13 

058 

0.58 

80 

7.8 

7.5 

7.5 

9.6 

96 | 


August 94 

| 7.8 

79 

0.97 

0 88 

0.51 

0.50 

G.3 

G.5 

7.7 

7.7 

0.3 

82 1 


September 94 

t 9.4 

89 

1.15 

083 

056 

0 55 1 

7.7 

7.5 

7.2 

7.2 

10.3 

10.1 i 


October 94 

! 8.7 

85 

1.10 

1.15 

054 

0 52 ) 

7 1 

6.9 

7.2 

7,3 

90 

0 2 j 


November 94 

j B 7 

9 1 

1.20 

1 00 

065 

054 | 

70 

7.6 

6.8 

7.6 

98 

99 ; 


December 94 

< 92 

86 

1 19 

090 

0 52 

051 ! 

75 

7.2 

7.0 

7.0 

104 

99 : 



GL AVERAGE; 

6.8 

8.7 

1.14 

1.00 

0.52 

0.53 

7.2 

7.2 

7.1 

7.3 

9.3 

9.3 

GL. AVERAGE = GLOBAL AVERAGE (ALL MONTHS INCLUDED) 

PR. MOV. AVER: 

6.7 

8.5 

1.11 

0.97 

0.54 

0.53 

7.0 

7.1 

7.2 

7.4 

9.4 

9.4 

PR. MOV. AVER. = PREVIOUS MOVING AVERAGE (INCLUDES THE 4 MONTHS PRECEDING THE LAST ENTRY] 

MOV. AVER: 

9.0 

8.6 

1.16 

0.97 

0.54 

0.53 

7.3 

7.3 

7.0 

7.2 

9.9 

9.8 

MOV. AVER. = MOVING AVERAGE (INCLUDES LAST 4 MONTHS) 


last update: 16 01.95 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/fzlk0001 
















PM3000984803 


INTER-LABORATORY COLLABORATIVE TEST : MER/EX USA 


RS NN03 N-NH3 


Month of 

Analysis 

PME 

PMH 

PUG 

RSD 

PME 

PMH 

PMG 

R&D 

PME 

PMH 

PMG 

R&D 

PME 

PMH 

PMG 

RSD 

January 94 

1 82 

1 67 


1 93 

7.7 

7 9 


89 

0 29 

0 28 


0.26 

0.29 

0 28 


031 

February 94 


2 03 

197 

2 12 


72 

74 

7.9 


0 27 

0 28 



0 28 

0.29 


March 94 

1 00 

1 84 

1.90 

1.97 

7 5 

7 9 

7.9 

81 

029 

0 20 

030 


0.27 

0 28 


April 94 

1 99 

1 99 

2 04 

210 

68 

7 1 

71 

68 

029 

0.30 

0 31 

0 25 

0.31 

029 

0.29 

0.30 

May 94 

1 8? 

1 93 

1 96 

206 

7 4 

7 1 

7.2 

7 5 

028 

0 28 

0.30 

014 

031 

030 

0 33 

0.14 

June 94 


195 

191 

2 07 


7 3 

76 

6 9 


028 

0 32 

0 27 


0 29 

030 

034 

July 94 

1 03 

1 89 

1 88 

2 03 

6.3 

6 7 

7 2 

65 

0.28 

0 27 

0 32 

0 25 

629 

0.27 

032 

031 

August 94 

1 85 

1 91 

190 

200 

6.9 

6.4 

67 

7.2 

0.27 

0 27 

033 

0 25 

028 

0.27 

0 28 

0 31 

September 94 

! 88 

1 92 

1.91 

194 

65 

67 

70 

6.3 

0.29 

0 27 

0 27 

0.25 

0.30 

0 29 

0.29 

0 31 

October 94 

200 

1 96 

1.88 

1 95 

63 

68 

7 2 

5 8 

0 30 

029 

0.20 

0 27 

0.29 

0.29 

0.27 

030 

November 94 

202 

1.95 

1.01 

209 

7 3 

78 

76 

7.7 

0.31 

026 

031 

0 25 

0.31 

0.29 

029 

0 30 

December 94 


1 88 

1.06 

1.87 


8.4 

73 

79 


0 27 

0 31 

0 25 


0.30 

0.34 

033 

GL. AVERAGE: 

1.91 

1.94 

190 

2.02 

8.9 

7.2 

7.2 

7.2 

0.29 

0.27 

0.30 

0.25 

0.30 

0.29 

0.31 

0.30 

PR. MOV. AVER: 

1.96 

1.93 

1.S0 

2.00 

«.» 

89 

7.1 

88 

0.29 

0.27 

0.30 

0.2 f 

0.30 

0.28 

0.2 a 

0.31 

MOV. AVER: 

1.99 

1.92 

1.69 

1.96 

87 

7.4 

7.3 

69 

0.30 

0.27 

0.29 

0.26 

0.30 

0.29 

0.30 

0.31 



Fitter RTD 

Cigarette RTD 

VentKatton 

Diameter 

Weight |mg| 

Monlh c4 

Analysis 

PME 

PMH 

PMG 

RSD 

PME 

PMH 

PMG 

Rao 

PME 

PMH 

PMG 

R&D 

PME 

PMH 

PMG 

R&D 

PME 

PMH 

PMG 

R&D 

January 94 

167 

112 


116 

125 

121 


130 

32.9 

32 8 


27 8 

795 

7,94 


7.95 

631 

623 


919 

February 94 

94 

109 

108 

112 

128 

120 

124 

131 

29.2 

298 

29.1 

258 

7 95 

794 

7.95 

794 

938 

926 

939 

950 

March 94 

107 

107 

108 

114 

125 

119 

125 

128 

31.8 

338 

30.5 

294 

795 

7.95 

7,95 

7.94 

930 

915 

913 

921 

Aprs 94 

112 

109 

112 

114 

127 

123 

122 

130 

303 

32.0 

29 1 

30.8 

795 

7.95 

7.93 

7.95 

938 

941 

936 

936 

May 94 

104 

109 

107 

114 

127 

124 

122 

130 

296 

306 

296 

290 

7.96 

797 

7.96 

798 

940 

943 

943 

950 

June 94 

107 

111 

107 

111 

126 

122 

122 

t29 

30 0 

31.6 

300 

290 

7 91 

7 91 

7.89 

7.90 

940 

940 

932 

943 

July 94 

100 

102 

105 

109 

124 

121 

119 

125 

27.6 

27.3 

27 1 

27.1 

7 94 

7 92 

7.82 

7.92 

931 

925 

922 

940 

August 94 

115 

114 

117 

118 

127 

121 

122 

126 

36.7 

37,S 

365 

347 

7.93 

7.90 

7 92 

7.91 

929 

932 

940 

936 

Seplemt-er 94 

no 

108 

115 

113 

129 

12B 

121 

130 

27 5 

27.7 

27 1 

259 

7.06 

7,95 

7.95 

7.97 

943 

930 

940 

949 

October 94 

107 

105 

107 

113 

125 

122 

119 

127 

30.9 

324 

.30.1 

28.9 

7.95 

7,94 

7.96 

BOO 

937 

946 

942 

945 

November 94 

106 

107 

106 

113 

129 

125 

125 

130 

29.6 

31.2 

29 5 

27.4 

7.91 

7.91 

7.92 

7 91 

945 

941 

938 

930 

December 94 

106 

107 

109 

111 

124 

121 

122 

124 

29.7 

29.2 

28.1 

26.8 

7.95 

7.92 

7 95 

796 

936 

929 

928 

937 

GL. AVERAGE 

107 

708 

709 

114 

125 

121 

121 

126 

318 

32.5 

313 

29.4 

7.94 

7.93 

7.94 

7 .94 

942 

936 

937 

938 

PR. MOV. AVER: 

110 

708 

112 

114 

128 

124 

122 

128 

37.2 

32.3 

30.8 

29.2 

7.94 

7.92 

7.94 

7.95 

939 

939 

940 

940 

MOV. AVER: 

106 

70S 

110 

113 

127 

124 

122 

128 

29.4 

30.1 

28.7 

27.3 

7.95 

7.93 

7.95 

7.96 

940 

939 

937 

940 


last update: 16 01.95 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/fzlk0001 













